Elzbieta Wernicka 


wdowa po urzedniku, 


przeżywszy lat 60, zaopatrzona SS, Sakramentami, zmarla dnia 14go Kwietnia 1872, 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia 16g0 b. m. o godzinie 5téj po południu, z domu pod L. 225 


przy Ulicy Szewskićj, na które Pobożną Publiczność niniejszóm się zaprasza. 


W Drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


